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Louis 


MEXANDEAU 


Député sortant - Ministre des P.T.T. 








Suppléante : 
Eliane 
PROVOST 


Médecin du Travail 





AUX ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS DE LA 1 CIRCONSCRIPTION 


ÂAllant au-delà des prévisions les plus optimistes vous avez massivement voté 
dimanche dernier pour Eliane PROVOST et Louis MEXANDEAU, candidats du 
Parti Socialiste. 


Sovez-en chaleureusement remerciés. 


Bien que la décision ait manqué de peu d’être acquise au premier tour et 
bien que les votes pour le changement dépassent largement la majorité absolue il 
ne faut pas relâcher l'effort. Chacune, chacun d’entre vous doit rester vigilant car il 
s agit dimanche 21 juin de confirmer et d’amplifier le résultat du 14 juin. 


L'enjeu reste le même et il est capital : donner au Président et au Gouver- 
nement de la République les movens politiques de poursuivre leur action et de 
mettre en œuvre les changements souhaités, le 10 mai, par une majorité de Fran- 
çaises et de Français. 


Dimanche dernier, le pays, dans ses profondeurs, a massivement répondu à 
notre appel en votant pour les candidats socialistes. C’est avec la conviction que 
votre confiance ne se démentira pas que j aborde le second tour qui, je le répète, 
est d'une importance capitale. 


Ca drolumet, 


Louis MEXANDEAU 


Député sortant - Ministre des PTT. 


Nul doute que celles et ceux qui n’ont pas participé au scrutin du 
premier tour auront à cœur d'émettre un vote conforme à l'intérêt 


du pays afin que la ratification populaire soit la plus large possible. 





SE de l'imp, R LE BRUN - CAEN 





